Ś. P. 


ARTUR 


ROMANOWSKI | 


inzynier-architekt 
emer. profesor Szkoły Przemysłowej 


przeżywszy lat 68, zmarł dnia 10 lutego 1943 r. 


MSZE SWIETE ŻAŁOBNE 


odprawione będą w czwartek dnia 29 kwietnia b. r. o godzinie 8 rano w kościele Pana Jezusa Dobrego 
Pasterza w Prądniku Czerwonym, oraz w piątek dnia 30 b. m. o godzinie 8'/, rano w kościele parafialnym 
św. Floriana, na które zapraszają pogrążeni w głębokim smutku: 


żona, dzieci, wnuki i rodzina. 


zakład pogrzebowy JK 
właść, Br. Perebska Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
kier. Bol. Szatkowski 
Kraków, ul. Rakewieka 3. Tel. 21-000. 


